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WILLIS W. WIRTH 


El Dr. Willis Wagner Wirth nació en las proximidades de la ciudad de Dunbar, 
Nebraska, USA, el 17 de octubre de 1916. En 1940 obtuvo su título de Bachelor en la 
Universidad estatal de Iowa, en 1947 su Master en la Universidad estatal de Louisiana, 
y en 1950 su Doctorado en Entomología en la Universidad de California, en Berkeley. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Wirth prestó servicios en el Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos, siendo asignado al control de la malaria en el 
área de Louisiana, y a la implementación de cuarentenas en aeronaves en Miami y 
Honolulu. Entre 1949 y 1983 fue empleado como entomólogo por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, desarrollando sus tareas en la Smithsonian 
Institution, en el edificio del Museo de Historia Natural en Washington. Fue sin duda 
éste el período más prolífico de su carrera, durante la cual publicó más de 400 traba- 
jos científicos relativos a taxonomía de dípteros, particularmente referidos a 
Ceratopogonidae, llegando a ser el especialista indiscutido en esta familia y el refe- 
rente obligado para todos aquellos que quisieran incursionar en su estudio. Luego de 
su retiro, en 1984 se trasladó a la ciudad de Gainesville, Florida, donde continuó ac- 
tivamente su labor como Investigador Asociado de la Colección estatal de Artrópo- 
dos de Florida, en el edificio Doyle Conner. 

Algunos de sus trabajos fueron publicados por la Revista de la Sociedad 
Entomológica Argentina, de la que fue un activo colaborador en el arbitraje de nu- 
merosos manuscritos. | 

El 3 de septiembre de 1994, el Dr. Wirth falleció en Gainesville, luego de sufrir 
las consecuencias de una corta pero penosa enfermedad. 

Con la desaparición física del Dr. Willis Wirth, la Entomología pierde a uno de 
sus más altos exponentes. Sus discípulos, a un maestro sabio y generoso. Sus fami- 
liares y amigos, a un ser humano excepcional. 
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